Ughdarras lonadail: Peairt & Ceann Rois 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


Bliadhna 
0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 18,644 17,417 3,060 515 39,635 
1981 16,080 20,083 5,742 1,223 43,128 
1991 15,660 23,907 9,911 1,848 51,326 





